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A 警告 


電気製品はを全のためのを意事巧を巧 6 
ないと、义災や人身事故を起こずことびあ 
0まず。 


この取扱説明書は、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取 
り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 
製品を安全にお使いください。特に r ま全のために」（"►5ぺージ） 
は化ずご覧ください。 お読みになったあとは、いつでも見られる 
ところに必ず保管して<ださい。かさなお子様には、保畫ちのち 
びお読みのラえ、を全にお使いください。 


電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ vcc 。 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオ 
やテレビジョン受1言機に近接して使用されると、受信障害を引 
さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱い 
をして下さい。 


煤巧認定について 


本機は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線設備 
として、認証を受けています。従って、本機を使用するとさに 
無線局の免許は必要ありません。 

また本機は、電気通信事業まに基づく技術基準適合認定を受け 
ています。 

認証機器名は次のとおりです。 

認証機器名： PSP -300 日 

ただし、 L ソ下の事頂を行ラと法的に罰せ6れることびあります。 
• 本機を分解/改造すること 
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• 本機のバッテリーカバーの内側にある証巧ま号を消すこと 


周波数について 


本機は 2.4 GHz 帯の2.400 GHz から2.497 GHz まで使用でき 
ますび、他の巧線機器を同じ周波数を使っていることびありま 
す。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注 
意してご使巧 < ださい。 

本機の使用上のま意 

本機の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯では電子レ 
ンジ等の産業. 科学. 医療用機器のほか、他の同種無線局、エ 
場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別巧構内 
無線局、免許を要しない特定のル電力無線局、アマチュア無線 
局等（け下 r 他の無線局」と略す）び運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」び運用されて 
いないことを確認して<ださい。 

2. 万一、本機と「他のお線局」との間に電波干渉び発生した 
場合には、速やかに本機の使巧場所を変えるか、または機 
器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 

この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。変調 
方式として DS - SS 変調方式を採用し、ち干渉 
拒離は 40 m です。 


2.4DS4 










株式会社ソニー-コンピュータエンタテインメントは、 PSP® 
のネットワーク接続において、普作権およびセキュ U ティな護 
のため、 DNAS ⑥ (Dynamic Network Authentication 
System) といラ独自の機器認証システムを使巧しています。 
DNAS® は、 PSP ⑥びネットワークに接続するときに、 PSP® か 
ら機器の、タイトル情報などの/ V- ドウェアおよびソフトウェ 
アに関する情報をサーバーへ自動的に送信する場合びありま 
す。送信される情報には、個人を特定するものは一切含まれま 
せん。このシステムの無効化装置ちしくはプ□グラムを譲渡し、 
引渡し、展示し、翰出し、輸入し、またはを信することは、法 
律により禁止されています。 


システムソフトウエアにごいて 


本機に搭載されるシステムソフトウエアは、株式会社ソニー- 
コンピュータエンタテインメントのライセンス条項の制約を受 
けます。詳しくは、 http://www.scei.co.jp/psp-eula/ をご覧 
ください。 
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安をのために 


松警告 


当社製品はま全に充分配慮して設計されています。しかし、電 
気製品は間違った使いかたをすると、乂災や感電などにより人 
身事故につなびる ことび あり危険です。事故を防ぐために次の 
ことを必ず守ってください。 


r まをのために J のを意事項を守る 

r 安全のために」のミ主意事項をよく読んでください。本体および 
周辺機器を安全に使ラためのま意事頂び書かれています。 


定期的に点巧する 

1年に1度は巧のことを点検してください。 

•AC アダプターや電源コードに傷みはないか？ 

• 電源コードのプラグとコンセントの間にほこりがたまって 
いないか？ 


巧暗した5巧わない 

動作がおかしいとさや壊れたとき、 AC アダプターや電源コー 
ドび傷ついたとさは、インフォメーションセンター（••►裏表 
紙）に相談して<ださい。 


具常び起をたら 

変な音やにおいびずる/さわれないほど熱い/煙び出ている 
①電源を切る。 

⑤電源コードや接続しているケーブルを巧き、バッテ U- 
パックを取りはずす。 

⑤インフ オメーシヨ ンセンターに連絡する。 


この表示のま意事項を守らな 
いと、感電やその他の事故に 
より、けびをしたり周辺の物 
品に損害をちえたりすること 
びあります。 


■危害や損害の程度 

A を険 

この表示のま意事項を守らな 
いと、义災/感霞/破裂など 
によ D 死 t： や大けびなどの人 
身事故が生じます。 

A 警告 


■図記号の説明 
ま意を促す図記号 


A 


指挟み 

行為を禁止ずる図記号 


0 

禁止 


分解禁止 


接触禁止 めれ手禁止 

行為を指示ずる図記号 


〇 

指习^ 


警告表示の意は 

取扱説明書および製品では、次のよラな表示をしています。表 
示の内容をよく理解してから本文を読んでください。 


なり故。 

らょ事す 
守に身ま 
をど人 D 
項なのあ 
事覃どび 
意感なと 
を/がこ 

の災ける を 
示乂大ぴ 
表'やな 
のと亡つ 
こ S 死に 


意 


A 


を全のために 


5 













製品を般についてのごを意 


「 A 警告 

1 



指定のバッテリーパック、 AC アダプター、 
電源コードを巧ラ 

指定け列のちのを使ラと、火災や感電の原因とな 
ります。 

〇 

指示 

運輯中に巧わない 

自動車や自転車などの運転をしなびら画面を見 
たり、操作をした0しないで<ださい。交通事故 
の原因となります。 

0 

禁止 


巧が（端子巧、ディスクカバーの内側な 
ど）に水や異物を入れない 

乂がや感電、故障の原因となります。水や異物び 
入ったと舌は、すぐに電源を切って電源コードや 
接続しているケーブルを扳舌 、バッテリーパック 
を取りはずしたうえで、インフオメーションセン 
ターに相談してください。また、このときに、他 
の機器を接続したままにすると、機器の故障の原 
因とな D ます。 


0 

禁止 
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ま全のために 


巧裤や苗!造をしなし、 

火災や感電、巧障の原因となります。特に液晶画 
面内部には電圧の高い部分びあ D 危険です。ま 
た、 UMD ⑥を読み出すためのレーザー光び目に 
当たると視力障害を起こす原因とな D まず。 

分解禁止 

AC アダプターや電源コードを傷つけない 

コードび傷ついたまま使ラと、火がや感電の原因 
となります。 

• 加工しない。 

• 熱器具に近づけない。加熱しない。 

• 物を載せない。引っ張らない。 

• 電源コードを巧くときは、プラグを持ってまっ 
ずぐおく。 

0 

禁止 

油煙や湯気の当たる場巧、湿気や、ほこ0 
のさい場巧に置かない、巧わない 

义がや感電の原因とな0ます。 

0 

禁止 

雷び鳴0出した5、電源コードや AC アダ 
プター、本巧にさね5ない 

感電の原因とな D ます。 

お触禁止 

めれた手で電源コードのプラグにさわら 
なし、 

感電の原因とな D ます。 

d) 

めれ手禁止 















長期巧ほわないとをやお手入れをずると 
をは、バッテ y — パックを取りはずず 

長期間使わないときやお手入れをするときは、電 
源コードや接続しているケープルを抜を、バッテ 
U- バックを取0はずしてくださレ。火がや感電 
の原因とな0ます。 

〇 

指示 

本がや AC アダプターを巧などでおおった 
0、本巧をケースに入れた0したまま巧ね 
なし、 

熱びこち D、 火がや故障の原因とな0ます。 

0 

禁止 

直射日巧の当たるところ、炎天下のき巧、 
熱器具の近<など高 ミ 豆の場巧に置かない 

义災や故障の原因とな D まず。また、本体の一部 
び熱<な0、やけどの原因とな0ます。 

0 

禁止 

接続ずるとをは、端モ巧にほこ0や頁巧び 
付いていないか確かめる 

本体や AC アダプター、電源コードなどの端テに、 
ほこりや異物び付いているときは、乾いた巧や綿 
棒などで&いてからつないで<ださい。ほこ D や 
異物を付けたまま使ラと、义がや感電の原因とな 
ります。 

〇 

指? F 


麻を機巧や病院など巧用を禁止された場 
巧では、通信煤能を巧わない 

電波び電モ機器や医療用電モ機器に影響をおよ 
ぼし、誤動作による事故の原因となります。医療 
機関内で使ラとさは、各医療機関の指示に従って 
ください。また、航空機内で通信機能を使った 
り、離着陸時に使ったりすると、航空法違反によ 
り罰せられることびあります。 


0 

禁止 


混巧した場巧では、通信煤能を巧わない 

混雑した場所では、近くにむ臓ぺースメーカーを 
装着している方びいる可能性びあるので、使わな 
いでください。電波により、む臓ぺースメーカー 
や医療用電モ機器の動作に影響を与えることび 
あります。 


0 

禁止 


通信機能を巧ラとをは、む瞄ペースメー 
力一の装着部か 5 22cm な上謎す 

電波により、む臓ペースメーカーの動作に影響を 
与えることびあります。 


〇 

指71^ 


電子儀お A の巧< では、通信機能を巧わな 
い 

電波び電子機器 A に影響をおよぼし、誤動作によ 
る事故の原因となります。 


0 


む廊ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災 
報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。 


を全のために 
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歩をなび5巧5とまは巧巧に ミ 主意する 

画面を見なびら歩いたり、周囲の音び聞こえなく 
なるほど音量を上げたりずると、事故の原因とな 
ります。 

〇 

指示 

A を意 


本巧や周辺おおは振り回さない 

人にぶつけたり、ドアに挟んだ0すると、けびや 
刷章の原因となります。特に、ストラップを使つ 
ているとさはミ主意して < ださし'1。 

0 

禁止 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上などに置くと、本体や周辺機器 
び落ちて、けびや故障の原因となります。 

0 

禁止 


巧い衝撃をちえない 

重レ物を載せる、投げる、落とす、踏みつけるな 
ど、無理な力び加わると、けびや故障の原因とな 
ります。特に、ズボンなどのポケッ h に入打たま 
ま座ったり、かばんの中に重い荷物と一緒に詰め 
込んだりずると、予想け上に大をな力び加わりま 
すので、やめて < ださい。 


0 
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ま全のために 


巧巧の手の届かないところに置< 

タモリースティックデュオ TM などを誤って飲み 
込んだり、ケープルを首に巷さつけたりして、事 
故やけび、故障の原因とな0ます。 

〇 

指示 

巧用中の本巧や AC アダプターを長時巧さ 
わ5なし、 

使巧げ;兄によっては、本体や AC アダプターの温 
度び 40°CliLb になることびあります。この状態 
で長時間皮膚び&れたままになってレると、低温 
やけど’の原因となりまず。 

0 

禁止 

‘粒温やけどは、比較的ほい温度（が)4日む凹上）のを 
のに長時間皮膚び風れたままになっていると起こ 
るやけどのことです。 


本巧や AC アダプターび熱いと感じたとを 
は、使用を中止ずる 

低温やけどや故障の原因とな0ます。 

〇 

指。 

巧圧おや DC/AC インパーターを巧わない 

海列旅行者用の変圧器や、自動車用の DC/AC イ 
ンバーターなどに電源コードをつなぐと、 AC ア 
ダプターび発熱し、やけどや故障の原因とな0ま 
す。 

0 

禁止 













プラズマテレビやプ□ジエクシ ヨン テレ 
ビ*に接続ずるとをはま意ずる 

残像現象（画儘の焼舌付さ）が起こることびあり 
ます。特に静止画をテレビ画面に表示したまま長 
時間巧置しないで < ださし、。 

〇 

指示 

‘ 液晶 (LCD) 方式のテレビを陳をます。 


クレジットカードや定期券などのな気磬 
品を近づけない 

本体にはスピーカー巧の磁石び内蔵されている 
ため、磁気製品の記録に影響を与えることびあ D 
まず。 

0 

禁止 

自動ま巧で通信煤能を巧ラとをはま意ず 
る 

車種によっては、まれに車両電モ機器に影響を与 
えることびあ0ます。 

〇 

指71^ 

ディスクカバーを閉めるとまは指を挟ま 
ないよラに ミ 主意する 

けがや故障の原因とな0ます。 

A 

指挟み 

ひび割れ、巧お、捕修した UMD© を巧ね 
ない 

本体内部で UMD® び破損し、けびやが障の原因 
とな0ます。 

0 

禁止 


不要になった本巧や周辺機器は巧案方ま 
にま意する 

• 本体を廃棄ずるときは、バッテ U— バックを取 
0はずしてください。 

. 本体や周辺機器は金属やプラスチックでで舌 
ているため、燃やすと危険です。廃棄するとさ 
は、各自治体の指示に従って<ださい。 


〇 


を全のために 
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狸康のためのごを意 


松 警告 


光の刺激によって引さおこされる発作について点滅を繰り返す 
画面や、その他の光の刺激によって、まむに、目の痛み、視覚 
異常、偏頭痛、けいれんや意識障害（失神など）などの症状（光 
感受性発作）び起さることびあります。こラした症状のある方 
は、き前に必ず医師にネ目談してください。 


ま意 


こんなとをはずぐに巧用を中止する 

上記の症状に加え、頭痛、めまい、吐さ気、疲巧感、乗り物酔 
いに似た症状などを感じたとさや、目、ち、手、腕、足など、 
身体の一部に不快感や痛みを感じたとさは、すぐに使用を中止 
してください。使巧を中止しても治らないときは、医師の診察 
を受けてください。 


ヘッドホン巧巧ラとをは、音量に気をつける 

• 大きな音で長時間続けて間くと、ちに悪い影響を与えること 
び范〇ます。 

• はじめか6音量を上げすざると、突然大さな音び出てちを痛 
めることびあ0ます。 
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ま全のために 


バツテリーパックについてのごミ主意 


也 を険 


バッテリーパックの液びをれたとをは、素手で液をさわ6 
ない 

• 液び目に入ったとさは、すぐにされいな水で洗い、医師 
の診察を受けてください。失明の原因となります。 

• 液が身体や衣服に付いたとさは、すぐにきれいな水でミ先 
い流して<ださい。皮膚にが症やけがの症状びあるとさ 
は、医師に相談してくだごい。 

A ‘ ッテリー A ’ ックの液びちれたときは、ずぐに义気か S 屋 
ざける 

ちれた液や気体に引火し、発义や破裂の原因とな0ます。 


• 乂の中に入れない。電子レンジやオープンで加熱しない。 

• シヨー トさせない。 

• 分解や巧造をしない。 

• コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。 

• 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具 
の近くなど高温の場所に置かない。 

• 指定された AC アダプターけがで充電しない。 

• 液体にめらさない。めれた状態のまま使わない。 
















A 警告 

• 指定のバッテ u— バックを使う。 

• 落とす、重い物を載せる、圧力をかけるなど、強い衝撃を与 
スない。 

• 傷つけない。傷ついたとさは、使わない。 

• 幼おの手の届かないところに置く。 

• 長期間使わないとさやお手入れをするとさは、本体から取り 
はずす。 


U チウムイオン電池のリサイクルにごいて 


鶴 


リチウムイオン電池は、リサイクルでさます。不 
要になった U チウムイオン電池は、金属部にセ □ 
八ンテープなどの絶縁テープをおってリサイクル 
協力店へお持ちください。 


充電式電池の回収- U サイクルおよび U サイクル協力店につい 
ては、有限責任中間法人 J 目 RC ホームページ 
http://www.ibrc.net/hp/contents/index.html を参照して 
ださい。 


を全のために 






お巧いになる前に 


巧用上のごを意 


お客樣へ 

本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使い 
ください。製品本体の分解/内部解析/改造などを行ラこ 
と、および製品本体内部のチップなどに含まれるプ□グラ 
ムなどの善作物を無断で利用もしくは解析することを禁止 
します。上記をご了解いただいたラえで、お使い<ださい。 


周巧機巧について 

PSP ⑥はシリースによって対応している周辺機器び異なり 
ます。本機に対応する周辺機器について詳しくは、 
http://www.jp.playstation.com/psp/ をご覧いただく 
か、インフオメーシヨンセンター（••►裏表紙）へお問い 
合わせください。 


巧かでのほ用に：:)いて 


ミ毎かでは国によって電波使用制限びあるため、本機の通信機能 
を使った場合、罰せられることびあります。 
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使用上のごミ主意 


本かや AC アダプターの温度上昇について 


使用中や充電中は、本体や AC アダプターび温かくなりますび、 
故障ではありません。ただし、使巧状況によっては、温度が 
40でけ上になることびあります。この状態で長時間皮膚が&れ 
たままになっていると、低温やけどの原因とな0ます。 


結露について 


本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後な 
どは、本体内部のレンズやディスクに露びつき（結露)、正しく 
動作しないことびあ0ます。を吉露び起さたと舌は、ディスクを 
取り出し、本体の電源を切った状態で数時間放置してください。 
数時間たってち正常に動作しない場合は、インフオメーション 
センター（••►裏表紙）に相談してください。 


お晶画面について 


• 液晶画面はガラスででさているため、無理な力び加わると割 
れることびあります。取り扱いには巧分を意してください。 

• 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますび、点 
打しない点や、常に点打する点び現れることびあります。ま 
た、電源を切ったとさに、数秒間画面び乱れることびあ0ま 
ず。いずれち巧障ではありません。 

• 液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶画面を傷めま 
す。窓際や屋かに置くとさなどは、を意してください。 

• 寒いところで使ラと、画儘び尾を引いて見えたり、画面び暗 
く見えたりすることびありますび、巧障ではありません。温 
度び上びると元に戻ります。 














• 長時間同じ画像を画面に表示したままにすると、残像現象 
(画像の焼さ付さ）び起こることびあ0ます。 


ピックアップについて 


本体のディスクカバー内にあるピックアップにさわらないでく 
ださい。故障の原因とな0ます。 



ピックアップ 


アクセスポイントを設定するとをは 


ワイヤレス LAN のアクセスポイントを設定するときにお索機 
能を使ラと、利用する権限のないアクセスポイントび表示され 
ることびあ0ます。自宅や公衆無線 LAN サービスが列の、利巧 
する権限のないアクセスポイントには接続しないでください。 
接続した場合、不正アクセスとみなされることびあ0ます。 


お化の混入について 


本機に水などの液体をかけないでください。また、雨の中や、 
浴室など湿気のをい場所で使わないでください。本体内部に水 
などの液体び入ると、故障の原因となります。 


AC アダプターを ffi ラとをは 


AC アダプターは、コンセントの近くで使ってください。不具 
合び起きたときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントか 
ら巧いて電源を切ってください。 


メモ U— スティックデュオ TM について 


次のま意事項を守ってください。 





• 端テ部（図因）には手や金属でふれない。 

• メモエ1」ア（図回）に文字などを書き込むときは、強い圧力 
をかけない。 

• 次のぶラな墙所で使わない、保をしない。 

-高温になった車の中や炎天下など、温度の高い場所 
-直射日光の当たる場所 

-温告がをいまたは底を I 性のある揚雨 


巧用上のごま意 




















• 誤消去防止スイッチび付いていないメモリースティック 
デュオ TM を使ラときは、誤ってデータを編集したり、消去し 
たりしないよラ注意してください。誤消去防止スイッチ付さ 
のメモ U— スティックデュオ TM を使ラときは、スイッチを 
「LOCK」 にするとデータの記録や変更、消去びできなくな 
ります。 


記録したデータについて 

:欠の場合、記録したデータび消失/破損することびあります。 

• 読み込み中、書さ込み中、またはフオーマット（初期化）中 
にメモリースティックデュオ TM を取り出したり、機器の電源 
を切った D した摇合 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使った場合 


何らかの原因でデータび消失/破損した場合、データの復 
旧/修復はでさません。データび消失/破損してち、当社 
は一切の責任を負いかねます。あ6かじめご了承 < ださい。 


あなたび録音/録画したものは、個人として楽しむなどの 
ほかは、营作権法上、権利者に無断で使巧でさません。 


ケースにごいて 


• 市販のケースに入れるときは、電源を切るか、スリープモー 
ドにしてください。 ケースに入れたまま、本機を使わないで 
<ださい。熱びこち0、故障の原因とな0ます。 

• 本体と1」モコンをホールド状態にして、誤操作しないよラに 
して < ださい。 


14 


使用上のごミ主意 


アナログパッドを ffi ラ前 I ; 


• 本体前面のアナ□グパッドは取りはずせません。無理に取り 
はずそラとすると、けびや故障の原因となります。 

• え3 (本体設定）の「本体情報」を表示中にアナ□グバッド 
を円を描くよラに動かすと、アナ□グパッドの塚働範囲を最 
適な状態に調整でをます。 


本おの取日巧いについて 


本機の表面び変質、変色しないよラに、次のことを守ってくだ 
さい。 

• 殺虫剤など、揮発性のちのをかけないでください。 

• ゴムやビニール製品などを長期間接軸させないでください。 

• シンナ ー 、ベンジン、アルコールを使わないでください。化 
学ぞラさんを使ってふくのを避けてください。 


お手入れにごいて 


き面や巧晶画面ををれいにする 

ク□スなどの柔らかい巧で軽<ふいて<ださい。 

端子類ををれいにずる 

• 本体 （ USB 端テなど）や AC アダプター、電源コードなどの 
端テ類は巧れたまま使わないでください。正しく通電しない 
ことびあります。巧れていると舌は、乾いた巧や綿棒などで 
ふさ取ってください。 

• へッドホンや U モコンの端テび巧れていると雑音や音切れ 
の原因になることびあります。端テ類を乾いた柔らかレ巧で 
ふさ、清潔になってください。 













バッテリーについて 


巧電について 


AC アダプターまたは別売0の US 巨ケープルを使って充電でさ 
ます。充電のしかたについて詳しくは、別冊の「クイックリファ 
レンス」をご覧ください。 


巧電時巧の巨ま 


AC アダプター巧壁 

約2時間20分 

USB 充電 

約己時間 


バッテ U -びな < なった状態から巧霉したとを 


rH37F] 

• 本体にバッテ U —バックを取0付けていない状態で、 AC アタプ 
ターをつなげて本機を使わないで<ださい。急に AC アダプター 
びはずれると、故障の原因となります。 

• 周囲の湿度び10で〜30での環境で充電してください。これじ1外の 
環境では、効率のよい充電びでさないことびあります。 

• 本体の電源が入った状態で充電しているとさや、 USB ケーブルを 
使って充電しているとさは、充霄時間び長くなることびあ0ます。 

• USB 充電は、接続する機器の USB ポートの電源を使います。高電 
力型の USB ポートが倍載された機器に接続して充電して < ださ 
し、。ほ電力型の USB ポートを使っているときや、 US 巨"プを使っ 
ているとさは、充電でさないことびあります。 

• PSP ® に AC アダプターと USB ケーブルを接続しているときは、 
AC アダプターの電源で充電されます。 


• PSP ® 本体占、らバッテ U -力 J て一を取りはずした状態で使ったり、 
充電したりしないで<ださい。急にバッテ IJ — びはずれると、バッ 
テ U - び落ちて破損したり、本体の故障の原因となったりします。 


持続時聞の目哀 


ゲーム 

約4〜6時間 

動画再生 

約4〜日時間 


ワイヤレス LAN 不使用、 U モコン付きへッドホンおよぴイ寸属のバッ 
テリーバック使用時 


rB37Tq 

画面の明るさなど使用状況や環境によって、持続時間び異なることび 
あります。 


寿命について 


バッテリーパックには寿命びあります。使巧回数を重ねたり、 
時間び経過するにつれバッテリーの持続時間はかしずつ短くな 
ります。持続時間び大幅に短くなったり、バッテリーバックび 
膨らんだりしたとさは、新しいちのに交換してください。 


I ヒント I 

バッテ I 」 ー バックの寿命は、保管方まや使巧状況、環境などによ D 冥 
なじます。 


M お使いになる前に 


パツテリーについて 
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巧巧につし 1 て 


ま全のため、バッテ|」ーバックを交換するとさは、電源を切り、 
電源コードや接続しているケープルを取りはずしてください。 


r ヒント I 

バッテ IJ - びなくなった状態や、本体からバッテ U —パックを取 D は 
ずした状態で放置すると、日付と時刻の設定び U セットさ〇ることび 
あります。次に電源を入れると、はじめに日付と時刻を設定する画面 
び表示されます。 


巧菅につし1て 


長期間使わないとさは、本体か6バッテ U —パックを取りはず 
してください。バッテリーパックは湿度の低い涼しい場所に保 
管してください。 
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PSP ® で使えるメディアについて 


PSP® でほえるメディアについて 


本機では、次のメディアび使えます。 

本書では、表内のメモ1」ースティック TM メディアを、メモリー 
スティックデュオ TM と表記しています。 


種類 


UMD 面 

UMD 

UNNtRWL U の A CISC 

メモ U— スティックデュオ TM 
(マジックゲート™非対応） 

MemqryStickDuo. 

マジックゲートメモ U —ス 
ティックデュオ TM’I 

MemoryStickDud. 

Mag に Gzvte … 

メモ U— スティックデュオ TM 
(マジックゲ—卜 TM 巧応） ’1 つ 

MemoryStickDud. 

M 八 G に Gate … 

メモ U— スティック PRO 
デュオ™‘ 1 で 

MemoryStickPRODuo. 

Mag に Gate TM 

メモ U— スティック 

PRO-HG デュオ TM*1 で 

MemoryStick PRO-HG Duo,. 

Mag に Gate … 

メモ U— スティック 
マイクロ™ (M2™)'1 *2*3 

M 己〜 


‘1マジックゲート TM に対応しています。 

‘2パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応して 
います。 



















•3 メモ u — スティックマイクロ™ は. M2 デュオサイスアダプ 
夕一にセットしてか5使って < ださい。メモ U —スティックマ 
イク □ TM を直接本機に挿入すると、取り出せなくなる場合びあり 
ます。 


r ヒント I 

• 本機では、標準サイスのメモ U— スティック TM は使えません。 

• すべてのメモ U —スティック TM メディアの動作を保証するをので 
はおりません。 

• メモ U —スティックデュオ TM を本機じIが(パソコンなど）でフォー 
マット（初期化）すると、本機で認識できなくなることびありま 
す。年1(本体設定）の r メモ U- スティック TM のフォーマット j 
でフォーマットし直してください。 


UMD ® にごいて 


UMD® には、販売地域ごとに「地域番号 （U- ジョンコード)」 
び割り当てられています。本機では、 「ALU または巧」を含 
む地域を号の UMD® を再生でをます。 



メモ IJ — スティック TM について 


■■パラレルデータ乾を（高速データ起ち）"について 

"バラレルデータお送（高速データお送）"とは、メモリース 
ティック TM び持つデータ入出力端テを複数同時に使用する（パ 
ラレルインターフエース）、高速データ転送巧術です。本機は、 
4ビットパラレルデータ転送に対応しています。ただし、使用 
するメディアによっては読み出し/書さ込みにかかる時間び異 
なります。 


ファイルサイズの制巧について 

メモリースティック TM で採用しているファイルシステムの仕様 
上、記録/再生できるファイルのサイズは1ファイルにつき 
4G 巨未満です。 

マジック ゲー ト TM について 

マジックゲート TM とは、 ソニー 株式会社び開発した善作権保護 
技術の総称です。 


お使いになる前に 


PSP® で使えるメディアについて 
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困ったとまは 



と思コたら 


故障かな？と思ったとさは、次のことを確かめてください。ま 
た、当社ホームべージのサポートぺージ 
(http://www.jp.playstation.com/support/) もあわせてご覧 

ください。それでち正常に動作しないとをは、インフオゾーシヨ 
ンセンター（••►裏表紙）にお問い合わせください。 


電源/充電/バッテリー 


電源が入6ない。 

-► バッテリーの残量がない可能性びあります。充電してくだ 
さい。 

-► バッテリーバックは正しく取り付けられていますか？ 


充電で走ない、充電がち了しない。 

-► AC アダプターと電源コードは、本体とコンセントにしっか 
り差し込まれていまずか？ （AC アダプター充電時） 

-► US 目ケースレは、本体と US 目機器にしっかり差し込まれて 
いますか？また、 USB 機器の電源は入っていますか？ 
(USB 充電時） 

一充電時の徳巧状況や環境などによって、効率のよい充電び 
できなかったり、充電時間び長くなったりすることびあり 
ます。詳しくは、 r バッテリーについて」（"►15ぺージ） 
でご確認 < ださい。 
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故障かな？と思った5 


^ 本体 （US 目端テなど）や AC アダプター、 US 目ケープルの 
接続端テびミちれていませんか？乾いた巧や綿棒などでふ 
いて < ださレ。 

* 専用の AC アダプターを使っていまずか？ （AC アダプター 
充電時） 

-► 接続ずる US 目機器によっては、本機を充電できないことび 
あります。 （US 目充電時） 

詳しくは、 r バッテリーについて」（"►15ぺージ）でご確 
認ください。 

-► ゲームで遊んでいるとさは、 US 目ケープルを接続してち自 
勘的に US 目モードにな0ません。 

-► 仁 （本体設定）の rus 目自動接続」び r 切」に設定され 
ているとさは、手動で US 目モードにする必要びあります。 
5S (設定）今ろ 7*••(USB 接続）を選んで<ださい。 


バッテリーの持続時間が短い。 

-► な管ち法や使巧げミ兄、環境などによって、持続時間び短く 
なることびあります。詳しくは、「バッテ IJ 一について」 
(••►15ページ）でご確認ください。 


バッテリーパックが膨6むなど変おしている。 

吵バッテ U— バックは寿命により膨らむことびあります。新 
しいをのに交換して<ださい。 



画面が突然暗くなる。 

-► たパ省電力設定）の「自動パックライトオフ」が設定され 
ていると、一定時間操作しなかったときに自動的に液晶画 
面のバックライトをオフにします。 









-► み V (省電力設定）の r 自動ス U- スび設定されていると、 
一定時間操作しなかったとさに自動的にス u— プモードに 
します。 


画面が暗い、見づ日い。 

-► 本体前面のディスプレイボタンで日月るさを調節してみてく 
ださい。 


液晶画面に点なしない点や、常に点なしている点がある。 

-► 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、 
点なしない点や、常に点なする点び現れることびあ0ます。 
故障ではありません。 


画面の色がおかしい。 

-► 巧 =( テーマ設定）の「テーマ」び「標準」に設定されてい 
ると、月び変わったとさに背景色び自動的に切りかわりま 
す。 


テレビに映像を出力でをない。 

-► 映像出カケープルは、本体とテレビにしっかり差し込まれ 
ていますか？ 

-► 一部のテレビでは、映極を出力でをないことびあります。 


テレビに映像を出力ずると、映像の周囲に黒い枠び表示さ 
れる。 

-► ゲームやインターネットプラウザなどはテレビに出力する 
映像のサイズびまめ6れているため、映像の周囲に黒い枠 
び表示されます。 


PSP ® の映像をテレビに出力していた5、画面びち巧暗く 
なつた。 

-►た）（外部ディスプレイ設定）の「スク U— ンセーバ ー 」び 
設定されていると、一定時間操作しなかったときに自動的 
にスク U —ンセー/て一び起動します。 


at ■as 
曰口 


音声が出ない。 

ーボ U ユームびゼ□になっていませんか？音量を上げてみ 
てください。 

-► S ユートび設定されていませんか？本体前面のサウンド 
ボタンを押してみて < ださい。 

-► ヘッドホンや映像出カケーブルを接続ずると、 PSP® のス 
ピーカーか6は音び出ません。 


音量が大きくな6ない。 

-► 0か(サウンド設定）の 「AVLS」 び r 入」に設定されてい 
ると、最大音量び制限されます。 

-► 映像出カケーブルを接続している摇合、 PSP® の音量+ボ 
タン/音量 ー ボタンで音量を変えることはできません。接 
続している機器で音量を調整してください。 


へッドホンか6音が出ない、雑音が入る。 

-► ヘッドホンはしっか0差し込まれていますか？ 


巧蔵のマイクか6音声が入力できない。 

-► 別売りのへ ツ ド セツ トを使ラとをは、 へツ ド セツ トのマイ 
クか6音声を入力します。本体内蔵のマイクは使えません。 


I 困つたとさは 


な障かな？と思った5 
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UMD ® 


UMD ® び認識されない。 


-► POWER ランプび消えるまで、 POWER/HOLD スイッチを 
上方向に3砂な上スライドしてください。電源び完全に切 
れます。その後、再度電源を入れてみて < ださい。 


UMD ® を再生した6、システムソフトウェアのアップデー 
卜を促す画面が表示された。 

-► システムソフトウェアをアップ デー トしてください。アッ 
プデートについて詳しくは、別冊の「クイックリファレン 
ス」をご覧ください。 



メモリースティックデュオ TM がセットでをない。 

-► メモ U- スティックデュオ TM を正しい向きでセットして 
<ださい。 

-► 本機で使えるメディアをセットしていますか？詳し < は、 
「PSP® で使えるメディアについて」（••►1目ぺージ）でご 
確認 < ださい。 


メモリースティックデュオ TM が 認識され ない。 

ーメモ U- スティックデュオ TM をパソコンなどで フォー 
マット（初期化）すると、本機で認識でさな < なることび 
あ0ます。必要な データを バソコンなどにコピーしたラえ 
で、 <bl( 本体設定）の「メモリースティック TM のフォー 
マット」でフオーマットし直してください。 
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故障かな？と思った5 


吵メモリースティックデュオ TM を正しくセットしています 
か？ メモリースティックデュオ TM を取り出して、ちラ1 
度セツトし直してください。 


データの書き込み/読み出しができない。 

-► 使っている式モリースティックデュオ™に問題びあるか 
をしれません。他にメモリースティックデュオ TM びある 
場合は、交換してください。 


ビデオ 


動画ファイルを再生でをない。 

-► データの種類によっては、再生でさないちのびあります。 


動画ファイルが認識されない。 

-► 本機に対応していない種類の動画は認識されません。 

-► パソコンでメモ U- スティックデュオ TM 内のファイル名 
/フォルダ名を変更したり、ファイルやフォルダの場所を 
移動したりすると認識されないことびあります。 


5ュージック 


音楽を再をでをない。 

-► インターネットなどで配信されている音楽データには、再 
生方法び制限されているちのびあります。そのよラな場合、 
本機では再生でさないことびあります。 












音楽データが認識されない。 

-► 音装データが指定した焉所に保存されているか確かめて< 
ださい。詳しくは、ユーヴーズガイド（••►4ページ）をご 
覧ください。 

-► 本機に対応していない種類の音楽データは認識されませ 
ん 

-► WMA 形式のデータを再生ずるには、つ（本体設定）の 
rWMA の再生を有効にする」を設定する必要びあ0ます。 



画像を表示できない。 

-► 画像のファイルサイズによっては、表示できないことがあ 
ります。 

-► バソコンで加工した画儘は、表示できないことびあります。 


画像ファイルが認識されない。 

-► ファイルび指定した場所に保存されているか確かめてくだ 
さい。詳しくは、ユーヴーズガイド（••►4ページ）をご覧 
<ださい。 

-► パソコンでメモ U- スティックデュオ TM 巧のファイル名 
/フォルダをを変更すると認識されないことびあります。 
-► 本磯に対応していなレ種類の画廊は認識されません。 


/トワーク 


ネットワークに接続できない。 

-► 本体上部のワイヤレス LAN スイッチびオフになっていま 
せんか？ 

-► 乂ツ（省電力設定）の「ワイヤレス LAN 省電カモード」を 
「入」に設定していると、正しく通信でさないことびありま 

す。 

-► アクセスポイントとの距離や、巧手の PSP ⑥との距離び、遠 
すぎる可能性びあ0ます。 

吟ネットワークの設定は合っていまずか？ネットワーク隱 
器の説明書、およびインターネットサービスプ□バイダー 
の資料をご質のラえ、適切な設定をして<ださい。 

-► アクセスポイントの設定によっては、ネットワークに接続 
するとさに本機の MAC アドレスび必要です。 MAC アドレ 
スは、を3(本体設定）の「本体情報」で確認できます。 

ーアドホックモードで他の PSP® と通信ずるとをは、お互い 
の PSP® を同じチャンネルに設定しておく必要びありま 
す。毎（ネットワーク設定）の「アドホックモード」でチャ 
ンネルを確認して < ださい。 

-► 電子レンジなど電波干渉の原因となる機器び周辺にある 
と、正し<通信でをないことびあ0ます。 


Web ページを正しく表示できない。 

-► Web ページによっては、正しく表おできないものがありま 
す。 


I 困つたとさは 


な障かな？と思った5 
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その他 


本体や AC アダプターが温かい。 

一使巧 中 や通電中は、本体や AC アダプターび温か<なりまず 
び、故障ではあ0ません。 

-► 通信機能を使っているとさは通常使用時よりち本体び温か 
くな0ますび、故障ではあ0ません。 


電源が入っているのに操作でをない。 

-► ホールド巧態になっていませんか？ POWER/HOLD ス 
イッチを上方向にスライドさせて、ホールドを解除してく 
ださい。 


正常に動作しない。 

-► 静電気の影響などで正常に動作しなくなることびありま 
す。電源〕ードや接続しているケーブルを抜を、バッテリー 
パックを取りはずした状態で、30砂程度巧置してから、再 
度動作させてください。 

-► POWER ランプび消えるまで、 POWER/HOLD スイッチを 
上ち向に3秒な上スライドしてくださし1。電源び完全に切 
れます。その後、再度電源を入れてみて <ださい。 


日付と時刻がリセットされる。 

-► バッテ U- びなくなったまま放置したり、バッテ U- バッ 
クを交換したりすると、日付と時刻びリセットされること 
びあります。故障ではありません。画面の指示に従って曰 
付と時刻を設定して < ださい。 
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故障かな？と思った5 


USB ケープルでつないだ PSP ® びパソコンで認識されな 


-► PSP® は USB モードになっていますか？ち馈鼠の 
み •••（US 目接続）を選んでみてください。 

吵 PSP® に文モ U- スティックデュオ™をセットしています 
か？ 

-► お使いのバソコンに USB マスストレージクラスに対応し 
た OS びインス!-ールされていますか？ 

-► US 巨八ブを使っていると舌など、お使いのバソコンの環 
境によっては、本機にセットしたメモリースティック 
デュオ™びバソ]ンで認識されなしにとびあります。 

-► タニ1(本体設定）の 「US 目充電」を「入」に設定している 
と、正しく認識されないことびあります。 


接続した USB 機器が PSP ® で認識されない。 

-► 本体上部の US 目端テび巧れていませんか？乾いた巧や綿 
棒などでふいてください。 


暗証番号を忘れた。 

-► タニ1(本体設定）の r 設定の初期化」で初期化を巧ラと、暗 
証ま号び「0000」に戻ります。詳しくは、ューヴーズガイ 
ド（••►4ページ）をご覧ください。 

ただし、初期化すると暗証ま号政がの設定ち失われます。 
元に戻すことはでさませんのでを意してください。 


アナ□グパッドが正常に動作しない。 

-► 症状が出ている墙面で、アナ□グバッドを円を描くよラに 
動かしてください。稼働範囲を最適な状態に調整でさます。 











他の PSP ® とアドホック モー ドで通信できない、通信び切 
断される。 

-► 勺コ（本体設定）の 「UMDTM キャッシュ」を「入」に設定 
していると、正しく通信できないことびあります。 


ア フターサー ビスについて 


株式会社ソニー-コンピュータエンタテインメント（じ(下当社） 
は次の内容に従い、お客様にアフターサービスを提おします。 
これらの規定に同意いただいたラえでアフターサービスを巧頼 
して < ださい。 


アフターサー ビス規定 


1修理をお断0ずる場合について 

1) 不当な修理/分解/改造（ソフトウェアを含む）び行われた 
製品 

2) 当社所定のシステムソフトウェア使用許話契約に違反する使 
いかたをさ n た製品 

3) PSP® 本体のノ くッテ U -わ }て一の内側にラベルびない製品 

4) 不充分な捆包によ D 、輸送中に破損したと考えられる製品(栖 
包ち法は当規定「相包について」をご覽ください） 

已）損傷が激し<、修理してを機能の維持び困難であると当社び 
判断した場合 

6) 記録媒体巧の、損傷したデータの復旧 
2修理/巧換について 

1) お障製品と一緒にお送りいただいたちのは、返却いたしかね 
ます。お客様び製品購入後に取り付けた物品（保畫シールな 
ど）は取りはずしてからお送りください。 

2) お送りいただいた製品は、当社の判断により修理または交換 
の対応を行います。交換の場合、故障内容の説巧はいたしか 
ねます。また、環境な護などのため、修理/交換時に再生部 
品を使用することびあ0ます。 

3) 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品（本体、箱な 
ど）、および1度理にあたって取0はずした故障部品について 
は、 2) の理由により当社の所有物として回収します。あら 
かじめご了承 < ださい。 

4) システムソフトウェアをアップデートします。 


I 困つたとさは 


アフターヴービスについて 
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已） PSP® 本体の設定を変更することびあ D ます。 

3 料金について 

1) 保証期間後の本体のアフターサービスは有料とな D ます。料 
金表については当社ホームページのサボートページ 

(http://www.ip.playstation.com/support/) をご覧、に 

ごい。 

2) 点検•見積りを依頼された場合は有料とな D ます。見積 D 後 
に修理をキャンセルされた場合を有料となります。 

4 データについて 

記録媒体内のデータについて、当社は一切の責任を負いかねまず。 

5 姻包について 

1) 製品をお送りいただく際は、購入時の箱および捆包材をお使 
いのラえ、購入時の箱を包装紙などで包んでください。 

2) 1) の捆包方法 L ソがでお送りいただく場合は.輸送中に本体 
び破損しないよう充分ま意して捆包してください。不充分な 
栖包により、輸送中に製品が破損したと考えら〇る場合は、 
修理をお断りします。 

6アフターサービス巧頼品のな管について 

アフターサービス依頼品の返却可能曰をお知らせしている場合 
(お客様のご都合でお知5せでさない場合を含む）、依頼をお受け 
した曰から1年間を経過してをお受け巧りいただけないときは、 
当社にて処分させていただきます。また、その際には修理料金に 
加え、保管（保管場所までの输送費用を含むびこれに限らない） 
および姐分に要した費用の一切を、当社の請巧に従い速やかにお 
ま:化いいただをます。 

7ごま意 

1) 出張修理の依頼はお受けしていません。 

2) 保証期間後の付属品の交換/修理の依頼はお受けしていませ 

3) 部品単品のお売は一切行っていません。 

4) この規定は、当社および当社たIがの事業をに対するお客様の 
法律上の権利を制限するをのではありません。 

5) この規定は日本国内においてだけ有効です。 (This rule is 
valid only in Japan.; 


6) 当社はこの規定をいつでを更新•修正でさるをのとし、アフ 
ターサービスの際には最新の規定び適用さ〇るをのとしま 
す。この規定に関する最新の情報については、当社ホームベー 
ジのサ ポー トページ 

(http://www.jp.playstation.com/support/) をご覧くださ 

し、。 


巧班規定 


1保証期間巧の敦品については、「アフターサービス規定」に 

加え、この規定び適用されまず。「アフターサービス規定」 

を必ずご質ください。 

2保証期間はお買い上げ日より1年間です。 

3保証期間中に正常な使用が態（取扱説明書などのま意書きに 

従った使用げ態）で巧障した場合は、当社にて無料修 i 至しま 

ず。 

4保証期間内でち、巧の場合は保証の巧象夕りこなります。 

1) 巧詔書（外箱に印刷）びない場合 

2) 巧詔書に、お買い上げ日、賊売店印などびない場合 

3) 保詔書び改ざんさ〇ている場合 

4) 保 H 書び本機のをのではない、または保証書とバーコードラ 
ベルび切り離されているなど本機のをのと確認でさない場合 

5) 使用上の誤 D、 他の製品から受けた障害 

6) お買い上げ後の外的堅因（落下、衝撃-圧力などの負荷、あ 
体/異彻の混入など）による巧障および損傷 

7) 乂災/地震/風水害/落雷/その他の天変地異、公害、塩害、 
異常霉圧などによる故障および損傷 

8) 一般家庭が（例えば業務用）で使用したことによる故障およ 
び損傷 

9) 1) 〜 8) に該当すると当社び判断した場合 

5保証期間内でを、巧の場合は修理をお断りします。 

1) 不当な修理/分解/改造（ソフトウェアを含む）が行われた 
害 'J 品 

2) 当社所定のシステムソフトウエア使用許語契約に違反する使 
いかたをされた製品 
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アフターサービス について 



3) PSP® 本体のバッテ U- カバーの巧測にラベルびない製品 

4) 不充分なお包により、輸送中に破損したとちえられる製品(お 
包方法は「アフターサービス規定」をご覧くだごい） 

5) 損傷び激しく、修理してを機能の維持び困難であると当社び 
判断した場合 

6) 記録媒体内の、損傷したデータの復旧 
6ごま意 

1) この製品の保証は、当社および当社む外の事業ちに対するお 
客様の法律上の権利を制限するをのではありません。 

2) この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。 (This 
warranty に valid only in japan.) 

3) 当社はこの規定をいつでを更新•修正でさるをのとし、アフ 
夕ーサービスの際には最新の規定び適用されるをのとしま 
す。この規定に関する最新の情報については、当社ホームペー 
ジのヴポートページ 

(http://www.jp.playstation.com/support/) をご覽くださ 

い。 


保証害について 


• 保証書は、が箱に印刷されています。お買い上げ曰と販売店 
名び保証書欄に記入されていることを確かめて<ださい。 

• 外箱を捨てたり、保証書を切り取ったりしないでください。 
保証書とバーコードラべルを確かめるために必要です。ま 
た、修理に出すとを、製品保護のためにち必要です。 

• 外箱のバーコードラベルの番号は、本機のバッテ1」一カバー 
内の製造番号と一致しています。バーコードラべルで本機の 
保証書であることが確認でをない墙合は、保証の対象とな D 
ません。 



か箱のバーコードラベルと、本機のバッテ U —カバー内のラベル 
(番号び一致しています） 

バーコードラベルや保証書の位置は、製品によって異なる場合び 
あります。 

アフターサービスの ご利用につさましては、当社 ホーム 
ぺージのサポートぺージ 

(http://www.jp.playstation.com/support/) をご覧いた 

だくか、インフ オメーシヨ ンセンター（••►裏表紙）にお問 
い合わせください。 


I 困つたとさは 


アフターヴー ビスについて 
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その他 


主な仕な 


仕様およびが観は、予告なく変更することびあります。 


PSP ® (PlayStation ⑥ Po け able ) 本が 


液晶画面 

4.3 インチ (16:9) 全透過型 

TFT 踞動 

約1,677万色表示 

サウンド 

ステレオスピーカー 

内蔵ドライプ 

再生専用 UMD 面ドライプ 

インターフェース 

DC IN 5 V 端子 

ビデオ/へッドホン/マイク端テ 
Hi-Speed US 己 

DC OUT 端テ 

メモ U - スティックデュオ TM ス□ット 
ワイヤレス 1 J\N (IEEE 802.1化） 

マイク 

電温 

AC アダプター ： DC 5 V 
充電池： U チウムイオン巧電池 

最大消費電力 

約日 W (巧電時） 

外形寸法 

約169.4 X 18.6 x 71.4 mm (幅 x 高さ 

X 奥行を）（最大突起部除 <) 

質量 

巧 189 g り[ッテ U —バック含む） 

動作環境溫度 

日む〜3己に 
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Video : 

H .%4/ MPEG -4 AVC Main 

Profile Level 3 


UMD ® 

Music ; 

対応 


H .264/ MPEG -4 AVC Main 

コー デック 


Profile Level 3, Linear PCM , 
ATRACSplus ™ 


Memory 

一•ユーヴーズガイド（••►4ページ）を 


Stick ™ 

ご覧ください 


ワイヤレス LAN 機能 


準拠規格 

IEEE 802.1 1 b 

変調ち式 

DS-SS (IEEE 802.1化準拠） 


AC アダプター 


入力 

AC 100〜 240 V 、 己 0/60 HZ 

出力 

DC 抓 1500 mA (1 .已 A ) 

外形寸法 

約 46 X 22 X 61 mm (幅 x 高さ x 奥行 
さ）（最大突起部除 <) 

質量 

約己 7 g 


パッテリーパック 


軍池種類 

専用 U チウムイオン充電池 

電圧 

DC 3.6 V 

容量 

1200 mAh 






























c アにごいて 


本機の通信機能には NetBSD Foundation,Inc , およびその協力者に 
よって開発されたソフトウエアび使用されています。詳しくは、当社 
の Web ぺージ （ http://wvvw.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt) 
をご覧ください。 


本機は S3 Graphics 社の S3TC テクスチャ圧縮巧術を採用していま 
す。 


本機は 、 RSA Security Inc. の RSA® BSAFE ™ ソフトウエアを搭 
載しています。 

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。己 SAFE は RSA 
Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 

RSA Security Inc, All rights reserved. 


U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories. 


MPEG Layer-3 audio coding technology and patents 
licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 


本製品のインターネット機能は株式会社 ACCESS の NetFronf 
を搭載しています。 

Copyright 〇の ％-2008 ACCESS Co.,Ltd, 

NetFronf は株式会社 ACC ESS の曰本国における登録商標です。 


This product incorporates copyriaht protection technology 
that is protected by method claims of certain U.S. patents 
and other intellectual property rights owned by Macrovision 
Corporation and other rights owners. Use of this copyright 
protection technology must be authorized by Macrovision 
Corporation, and is intended for home and other limited 
viewing uses only unless otherwise authorized by 
Macrovision Corporation. Reverse engineering or 
disassembly is prohibited. 


This product is protected by certain intellectual property 
rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such 
technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary. 


本機の RSS チヤンネルは RSS (Really Simple Syndication) 2.0 
の技術を利用しています。 RSS2.0 について詳しくは、 
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss をご寛く ださい。 


Contains Macromedia® Flash® 円 aver technology by Adobe 
Copyright ©1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All 
rights reserved. 

Flash, Macromedia, and Macromedia Flash are either 
trademarks or registered trademarks of Adobe Systems 
Incorporated in the United States and/or other countries. 


その他 


主な仕様 
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本機に含ま ri るソフトウエアの一部には、下記の表記を要求するをの 
び含ま〇ます。 


This software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group. 

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler 
Copyright © 1991 -1997 窃 licon Graphics, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is 
hereby granted without fee, provided that (i) the above 
copyright notices and this permission notice appear in 
all copies of the software and related documentation, 
and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics 
may not be used in any advertising or publicity relating 
to the software without the specific, prior written 
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. 


THE SOFTWARE に PROVIDED "AS- 旧 " AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, 
ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL 
INCIDENTAL IND 旧 ECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, 
DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF DAMAGE AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE 
OF THIS SOFTWARE, 
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主な仕様 


商標について 


も II 、 "PlayStation", "口 广戸 " 、 "UMD" および " DNAS " は株式会 
社ソニー - コンビュータエンタテインメントの登録商標です。 

およぴ ‘ XMB" はソニー株式尝社および株式尝社ソニー - 
コンピュータエンタテインメントの商標です。 

"SONY" および " 華 " はソニー株式を社の登録商標です。また、 
"Memory Stick Duo"、"Memory Stick PRO Duo"、"Memory 
Stick PRO-HG Duo"、"Memory Stick Micro"' "M2"、"Memory 
Stick" 、 ||> 需 : 。 " 、 " り 391 ご〇 316" および 7\ 下 1 が ^ じ‘は同社の登録商標あ 
るいは商標です。 

rATOKJ は株式を社ジャストシステムの登録商標です。 

に,しこ 

b * 品ノ 
ATO K 

Windows および Windows Media は、米国 Microsoft 
Corporation の米国および/またはその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

MacOS は 、 Apple Inc. の商標です。 

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標 
あるいは商標です。 


米国揃出管巧規則書告文 


本製品は、米国輸出管理規則 （Export Administration 
Regulations) の規制対象となるソフトウェアを含んでおり、米国 
政府が輸出を禁ずる国へ輸出または再輸出することはでさません。 
また、米国から取引を禁止されている個人、団体に輸出または再瑜 
出することはでをません。 






お客様の個人情巧のお取 0 扱いに 

ごし、て 


発行曰2007年9月20曰 


情巧の巧用目的 


提供していただいた氏名、住所、またはリペア U クエストの回 
答などの個人情報 （ liTH 固人情報）は、株式会社ソニー•コン 
ピュータエンタテインメントにて下記の目的で使用します。下 
記凹外の目的で個人情報を使用する隙は、改めてお知らせし、 
お宮様の同意をいたださます。 

リペア y クエストとインフォメーションセンターへの 
お巧い台わせで提供された個人情巧 

商品の修理などのアフターサービスで使用します。 


情報の保管-開示 


お客様にご提供いただいた個人情報は、ソニーグループ•プラ 
イバシーポ U シーに基づいてイ呆管いたします。詳しくは、 
http://www.jp.playstation.com/about/pnvacv.html にてご 
確認いただけます。 


個人情報のお巧い合わせ巧 


株式会社ソニー-コンピュータエンタテインメント 
インフオメーシヨンセンター 
TEL 0570-000-929 

( PHS 、 一部の IP 電話の場を 03-3475-7444) 

受付時間10:00〜18:00 

14ホまでのおモさまへ 

電話をかけるとさは、大人の方といっしょにかけてくだ 
さい。 I 」ペア IJ クェストち大人のちといっしょに書いて 
ください。 


お客様の個人情報のお取 0 扱いについて 


その他 
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4-115-361-01 


SONY 



驗觸お說。 


株式をなソニー コン ピユー タエンタテイン乂ント 



ifK 

巧すさおソニー■コンビュータエンタテインメントインフオターションセンター 'i 

i 

巧 

URL http://www.jp.pl 曰 ystation.com/support/ 

I 巧 

下 EL 0570 -000-929(PHS、一 部の IP 電話でのご利用は 03-3475-7444) 受付時間10:00〜18:00 j 


お客樣にご提供いただく個人情報のお取り巧いにつ定ましては、本書の「お客様の個人情報のお取り巧いについて J 
をご覧ぐださい。 


© 2008 Sonv Computer Entertainment Inc. All rights reserved. 


Printed in China 











































